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Maurycy Gottlieb 
ARTYSTA- MALARI 


przeżywszy lat 23 po krótkiej a dolegliwéj chorobie zakończył życie w dniu 


1% lipca 1879. 


Wyprowadzenie zwłok z szpitalu $go. Łazarza w Krakowie na cmentarz izraelicki nastapi w dniu 18, go 
lipca 1879. o godzinie 11. przed południem na które nieutulony w żalu Ojciec, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych 


zaprasza. 


W drukarni Fischera i Weindlinga w Krakowie. 


